nascivera 


impianti a fune MBietSoar) 


costruiti in grande serie 
con elementi tipizzati * — 
lungamente sperimentati 


*& tipizzati = già approvati dal Ministero competente: 


ciò significa rapidità di progettazione, snellimento burocratico è quindi consegne 


veloci. 


Una giovane equipe di tecnici specializzati 
procede subito ai rilievi nel terreno 

ed elabora poi il progetto rapidamente, 
avvalendosi di un organizzato sistema di 
calcolo, basato sull'uso di un moderno 
elaboratore elettronico. 
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Per la realizzazione dei propri impianti la Nascivera 
impianti a fune provvede ai rilievi del terreno, alla 
stesura del progetto, all'installazione di cantieri 

e teleferiche per opere murarie e montaggi, alla 
messa a punto e collaudo, adottando anche 

la formula "chiavi in mano,, 


La produzione standard prevede stazioni terminali 
a struttura prevalentemente metallica, con opere 
murarie ridotte all'essenziale: soluzioni 

adatte per ridurre costi e tempi di esecuzione. 
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AZIONAMENTO STATICO A THYRISTORS 
E' una nuova applicazione dell'elettronica 
da noi ideata, che ha segnato un deciso passo avanti 


nel funzionamento degli impianti a fune: 
la velocità variabile. 


Un argano motore compatto e razionale 
di sicuro funzionamento 
frutto di accurati studi 
e di una decennale esperienza. 
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Sciovia binata con potenzialità di 1440 persone/ore. 


Sciovie monoposto e biposto: 


dal piccolo impianto per campo scuola 
all'impianto da 220 HP 


Sciovia: 
stazione motrice M.A. 50/6 


La slittosciovia 
nuovo impianto di risalita: 
novità assoluta 


Sciovia: stazione motrice-tenditrice M.T. 20/2x2 


I nostri impianti a velocità variabile con alimentatore 
elettronico si contraddistinguono per la sicurezza d’esercizio, 
la garanzia illimitata, la praticità nell’uso e per leconomia 
dei consumi. 


La nostra equipe tecnica ricerca costantemente nuove 
e più perfezionate soluzioni per migliorare la sicurezza 
e le prestazioni dei nostri impianti. 
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